VOLTAJE, TENSIÓN O DIFERENCIA DE POTENCIAL 


El voltaje, tensión o diferencia de potencial es la presión que ejerce una fuente de suministro de 
energía eléctrica o fuerza electromotriz (FEM) sobre las cargas eléctricas o electrones en un 
circuito eléctrico cerrado, para que se establezca el flujo de una corriente eléctrica. 

A mayor diferencia de potencial o presión que ejerza una fuente de FEM sobre las cargas 


eléctricas o electrones contenidos en un conductor, mayor será el voltaje o tensión existente en el 


circuito al que corresponda ese conductor. 


En otras palabras, el voltaje, tensión o diferencia de potencial, es el impulso que necesita una 
carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico cerrado. Esta 
mencionada fuerza electromotriz o tensión se mide en VOLTIOS 
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Llamamos corriente eléctrica a aquella magnitud física que nos indica la CANTIDAD DE 
ELECTRICIDAD (cantidad de electrones) que recorre un conductor, durante una unidad de 


tiempo. la corriente eléctrica es la consecuencia del movimiento que presentan los electrones que 


se hayan dispuestos en el interior del material conductor.El mencionado flujo de intensidad 
eléctrica, o corriente eléctrica, se mide en AMPERIOS. 
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RESISTENCIA ELECTRICA 


La resistencia eléctrica es la oposición que ofrece un material al paso de 

los electrones (la corriente eléctrica). Cuando el material tiene muchos electrones libres, como es 
el caso de los metales, permite el paso de los electrones con facilidad y se le llama 

conductor. Ejemplo: cobre, aluminio, plata, oro, etc... 

Si por el contrario el material tiene pocos electrones libres, éste no permitirá el paso de 

la corriente y se le llama aislante o dieléctrico. Ejemplos: cerámica, bakelita, madera (papel), 
plástico, etc... Los factores principales que determinan la resistencia eléctrica de un material 
son: 

e tipo de material 

e longitud 

e sección transversal 

e temperatura 

Un material puede ser aislante o conductor dependiendo de su configuración atómica, y podrá ser 
mejor o peor conductor o aislante dependiendo de ello. 


Un material de mayor longitud tiene mayor resistencia eléctrica, El material de mayor longitud 
ofrece más resistencia al paso de la corriente eléctrica que un material de menor longitud. 
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Un cable con mayor sección transversal (grosor del cable) tiene menor resistencia al paso de la 
corriente eléctrica, es decir conduce la corriente con mayor facilidad que un cable de menor 
grosor o sección. 


¿ Tensión es lo mismo que voltage? 


SI, La unidad de medida de la TENSIÓN eléctrica es el Voltio. 
Esta TENSION o VOLTAJE es la fuerza electromotriz que hace desplazar (empujar) a los 
electrones que recorren un conductor (cable) en un circuito. 


A no confundir con CORRIENTE ELÉCTRICA O INTENSIDAD, que la unidad de medida es el 
Amperio, y sería algo así como el caudal o la cantidad de electrones que circulan en un circuito 
en la unidad de tiempo. 

Y la fuerza que se opone a la circulación de esa corriente eléctrica, se llama RESISTENCIA, la 
unidad de medida de esta resistencia eléctrica es el Ohm. 


Diferencia de potencial o voltage se le llama a lo que uno mide, en un punto y otro de un circuito. 


Voltaje es una denominación popular, para indicar que cantidad de Voltios que hay en un punto 
determinado de un circuito, o sea que cantidad de tensión hay en el circuito. 

Para aclarar un poco más, se define por concepto teórico a la fuerza electromotriz de 1 Volt, la 
que es capaz de desarrollar una intensidad de corriente de 1 Amper, en un circuito en que la 
resistencia es de 1 Ohm, de allí la famosa LEY DE OHM, que establece que Amper por Ohm dá 
los Volt, 

es decir, que la fuerza electromotriz o tensión (Volt), es directamente proporcional a la intensidad 
(Amper) y a la resistencia (Ohm). 


LA POTENCIA ELÉCTRICA es la que se mide en Watt, y es la que puede realizar un trabajo en la 
unidad de tiempo, (el Joule es la unidad de trabajo, pero en él no interviene el tiempo empleado), 
para hallar la potencia (Watt) se multiplica los Volt por los Amper. 


En cuanto a la pregunta si TENSION ES LO MISMO QUE VOLTAGE son dos cosas de una 
misma especie, es como decir calor y temperatura, y EN ELECTRICIDAD EL VOLTAJE ES LA 
TENSIÓN QUE HAY EN UN CIRCUITO Y SE MIDE EN VOLTIOS, independientemente de la 
corriente o intensidad (Amper) y la resistencia (Ohm), que también habría que medirlos, porque 
supuestamente se desconocen, o bien, uno de ellos y poder calcular el tercero. 


